INJECTED-QUANTITY ADJUSTMENT ON SIZE 
P IN-LINE PUMPS ATTACHED TO SCANIA 
ENGINES 


Scania adjusts the full—load 
deliveries on size P in-line pumps 
attached to engines of the following 
series to achieve more or less power: 
D8, DN8, DS8, DSI8, DS9, DSC9, 

DN41, D811, DSI11, ‘DSC11, Ds14, DSC1i4, 
Dsq14, 


The pumps are identified by an 
additional letter behind the type 
designation and tn some cases behind 
the assembly part number, The corres— 
ponding test specifications will be 
provided with a reference to this 
Technical Bulletin on being exchanged, 


The injected—-quantity settings for the 
D1i engine cre listed on the test— 
specification sheet SCA 11,07. (Refer 
in each case to latest edition on 
Microcard WP-..), 


Note $ 


Adjustment of injection—pump 
assemblies is permitted only in lirie 
with pump designation/identificetion, 


Exclusive use is to be made of the 
latest valid test specifications on 
Microcard WP.. Other injected 
quantities can lead to engine damage 
and thus to claims for compensation 
from engine/vehicle owners. 


When ordering replacements for 
complete injection—pump assemblies, 
only the assembly with the basic 
setting is supplied, in other words — 


when replacing a marked fuel—injection 
pump — the appropriate quantity 
adjustment and marking must be 
effected, 


For new settings, use is always to be 
made of the test specifications for 
the basic assembly without appended 
letter, 


A02 — 


AQ3 


If there is no separate test— 
specification sheet, use is always to 
be made for new settings of the test 
specifications for the basic assembly 
without appended letter, The 
necessary full—load quantity 
correction is then to be implemented. 
If, as a result of the quantity 
reduction, the full—load control-rod 
travel (4) becomes less than the 
full-load control-rod travel (5), LDA 
adjustment is no longer necessary. 


Control-rod travel (mn) 
Engine speed n (min-1) 

Upper rated speed 

Full—load control-rod travel 
with charge-air pressure 
Full—load control-—rod travel 
without charge-air pressure 


iE 
2 
3 
4 
5 


3 


2 
KMK 00718 


The deliveries outlined in the tables 
were drawn up on the basis of documentation 
from Sacb-Scania, 


Explanation of the three columns in the 
following tables: 
Column 1 = Appended letter 


Column 2 = Delivery (deliveries) at 
engine speed 


Column 3 = Difference between control-—-rod 
travel and basic setting 


A04 = 


Engine: D 8 
Pump: PE 6 P 110 A 720 RS 261 


Governor: RQV..170 R 
RSV,..3210 R 


Assembly No.: 0 401 846 364 
0 401 876 175 


KME 00600 


A0S Sr 


AQ6 


Engine: DN 8 
Pump: PE 6 P 110 A 720 RS 393 


Governor: RAV 200,.,1200 PA 224 
RAV 250.,.,.1200 PA 469 
RQ 750 PA 528 
RQ 900 PA 528 
RSV 350.,..1200 P1/462R 
Assembly No.: 0 401 846 423 
0 401 846 424 
0 401 846 480 
0 401 846 479 
0 401 876 240 


KMK 00601 


Engine: DS 8 


Pump: PE 6 P 110 A 720 RS 3012 
PE 6 P 110 A 720 RS 3013 
PE 6 P 110 A 720 RS 3034 
PE 6 P 110 A 720 RS 3035 
Governor: RQV,..PA 275 R 
RSV..310 R 


Assembly No.: 0 401 846 705 
Q 401 876 703 
0 401 876 708 
0 401 876 709 


X 
Q 
Z 
fo) 
N 
M 
L 
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KMK 00602 


Engine: DS 8 05, 06, 40 
DS 8 05 crane 


Pump: PE 6 P 110 A 720 RS 3034 
PE 6 P 110 A 720 RS 3034 Z 


Governor: RQV 200.,..1200 PA 554 
RAV 275.,..1200 PA 554-1 
RAV 200.,..1100 PA657—4 
RSV 350...1200 P1/462 R 
Assembly No.: 0 401 846 733 
0 401 846 770 
0 401 846 790 
0 401 876 715 
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KMK 00603 


A08 os 


Engine: DS 8 42 


Pump: PE 6 P 110 A 720 RS 3076 


Governor: RQ 750 PA 528 
RQ 900 PA 528 


Assembly No.: 0 401 846 775 
0 401 846 778 


saa ae 3 


Y 129 131 + 0,5 mm 
T 125 127 + 0,3 mm 
S 114 118 - 0,2 mm 
X 107 112 - 0,5 mm 
Q 103 108 - 0,8 mm 
Z 96 103 -~ 1,1 mm 
fe) 93 100 - 1,3 mm 
N 88 96 - 1,5 mm 
M 81 89 - 2,0 om 
L 75 83 - 2,4 om 
K 69 78 - 2,8 mm 
J 63 71 , - 2,3 mm 
I : 6 - 3 mm 
KMK 00604 


A09 —= 


Engine: DSI 8 01 
DSI 8 01 crane 


Pump: PE 6 P 110 A 720 RS 3054 


Governor: RQV 200..,.1200 PA 520 
RQV 275...1200 PA 529-1 


Assembly No.: 0 401 846 732 
0 401 846 791 


KMK 00605 


A10 aa 


Engine: DSI 8 41 


Pump: PE 6 P 110 A 720 RS 3076 


Governor: RQ 750 PA 528-1 
RQ 900 PA 528-2 


Assembly No.: 0 401 846 777 
0 401 846 778 


KMK 00606 


A12 


Engine: DC 9 


Pump: PE 6 P 120 AQ 320 RS 7103 


Governor: RQV 200.,..1100 PA 712 


Assembly No.: 0 402 746 801 


mm 
KMK 00607 


Engine: DN 9 01 


Pump: PE 6 P 120 A 520 RS 3141 


Governor: RQV 200.,..1100 PA 729 
RSV 350.,,.1100 P1A 519 


Assembly No.: 0 401 846 803 
0 401 876 748 


KMK 00608 


Engine: DN 9 01 


Pump: PE 6 P 120 A 320 RS 3141 


Governor: RAV 200...1100 PA 729 
RSV 350...1100 P1A 519 


Assembly No.: 0 401 846 803 
0 401 875 748 


KMK 00609 


| Engine: DN 9 41 


Pump: PE 6 P 120 A 320 RS 3171 


Governor: RQ 75G PA 796 
RQ 900 PA 796-1 


Assembly No.: 0 401 846 815 
0 401 846 816 


KMK 00610 N 


Engine: DN 9 41 


Pump: PE 6 P 120 A 320 RS 3171 


Governor: RQ 750 PA 796 
RQ 900 PA 796-1 


Assembly No.: 0 401 846 815 
0 401 846 816 


KMK 00611 


A16 == 


Enaine: DS 9 01 
DS 9 03 


Pump: PE 6 P 120 A 320 RS 7102 
Governor: RQV 200...1100 PA 712 


RQV 200...1100 PA 712-1 
RQ 200/1000 PA 745 


Assembly No.: 0 402 746 800 
0 402 646 822 
0 402 646 833 


KMK 00612 


Ai7 ——s 


Engine: DS 9 02 
DS 9 04 


Pump: PE 6 P 120 A 320 RS 3141 
PE 6 P 120 A 320 RS 31410 


Governor: RAV 200...1100 PA 729-1 


Assembly No.: 0 401 846 804 
0 401 846 846 


- 0,1 mm 
- 0,3 mm 
- 0,4 mm 
- 0,6 ma 
- 0,8 mm 
~ 1,0 mm 
~ 1,3 mn 
- 1,6 mm 
- 2,0 mm 
- 2,2 mm 
- 2,5 mm 
7 2,8 mn 


KMK 00613 
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Engine: DS 9 06 
DS 9 08 


Pump: PE 6 P 120 A 320 RS 3196 
PE 6 P 120 A 320 RS 31960 


Governor: RQV 200...1100 PA 729-1 


Assembly No.: 0 401 846 849 
0 401 846 859 


A19 —— 


Engine: DS 9 40, DS 9 41 


Pump: PE 6 P 120 A 320 RS 7102 


Governor: RSV 350...1100 P1A 512 


Assembly No.: 0 402 676 801 


KMK 00615 


Engine: DS 9 40, DS 9 41 
Pump: PE 6 P 120 A 320 RS 7102 


Governor: RSV 350...1100 P1A 512 


Assembly No.: 0 402 676 801 


KMK 00616 


Engine: DS 9 46 
DS 9 47 


Pump: PE 6 P 120 A 320 RS 7111 


Governor: RQ 750 PA 758 
RQ 900 PA 758-1 


Assembly No.: 0 402 645 824 
0 402 646 825 
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EMK 00617 


A22 Ss 


Engine: DS 9 46 
| DS 9 47 


Pump: PE 6 P 120 A 320 RS 7111 


Governor: RQ 750 PA 758 
RQ 900 PA 758-1 


Assembly No.: 0 402 646 824 
0 402 646 825 


KMK 00618 


A24 


Engine: DS 9 05, DS 9 52, DS 9 53 
DS 9 54, DS 9 55 


Pump: PE 6 P 120 A 320 RS 7138 


Governor: RQV 200.,.1100 PA 712-3 
RQV 200.,.1100 PA 712-4 
RSV 350.,.1100 P1A 512 
RAV 350,...1100 PA 795-1 
Assembly No.: 0 402 646 848 
0 402 646 861 
0 402 676 805 
0 492 646 860 


KMK 00619 


Engine: DS 9 05, DS 9 52, DS 9 53 


DS 9 54, DS 9 55 
Pump: PE 6 P 120 A 320 RS 7138 


Governor: RQV 200...1100 PA 712-3 
RAV 200..,1100 PA 712-4 
RSV 350,.,1100 PiA 512 
RAV 350,..1100 PA 795-1 
Assembly No.: 0 402 646 848 
0 402 646 861 
0 462 676 805 
0 402 646 860 


KMK 00620 


A25 are 


Engine: DSC 9 02 


Pump: PE 6 P 120 A 320 RS 7138 


Governor: RAV 200...1100 PA 712-2 


Assembly No.: 0 402 646 847 


mm 
KMK 00621 


A26 —= 


A27 


Engine: DN 11 01 
DN 11 04 


Pump: 2E 6 P 120 A 726 RS 3065 
Governor: RQV 25G...1100 PA 468 


RQ 250/1100 PA 470 
RSV 350...1100 P1/484 


Assembly No.: 0 401 846 721 
0 401 846 722 
0 401 876 719 


KMK 00622 


A28 


Engine: DN 11 01 


Pump: PE 6 P 110 A 720 RS 3115 


Governor: RQV 200...1100 PA 
RQ 200/1100 PA 719 
RSV 350.,..1100 P1/481 


Assembly No.: 0 401 846 744 
0 401 846 809 
0 401 876 728 


IK 00623 


BOL 


Engine: DN 11 06 
DN 11 07 


Pump: PE 6 P 120 A 720 RS 7001 


Governor: RQV 200...1000 PA 612 
RQ 2090/1000 PA 615 


Assembly No.: 0 402 646 807 
0 402 646 808 


KMK 00624 


Engine: DN 11 40 


Pump: PE 6 P 120 A 725 RS 7004 


Governor: RQ 750 PA 528-1 
RQ 900 PA 528-2 


Assembly No.: 0 402 546 815, 
0 402 646 814 


KMK 00625 


Engine: DS 11 


Pump: PE 6 P 100 A 720 RS 202 
PE 6 P 100 A 720 RS 203 


Governor: RQV 250.,..1100 PA 167 
RAV 250,,.1100 PA 168 
RSV 300,..1100 P1/310 


Assembly No.: 0 401 846 233 
0 401 846 234 

0 401 846 240 

0 401 875 126 

0 401 876 134 


* Start of delivery with these variants 
with pre-stroke = 2,4,..2.5 tm as of 
BDC 


KMK 00626 
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Engine: DS 11 


Pump: PE 6 P 100 A 720 RS 202 
PE 6 P 100 A 720 RS 203 


Governor: RQV 250.,.1100 PA 167 
RAV 25G...1100 PA 168 
RSV 300..,.1100 P1/310 


Assembly No.: 0 401 846 233 
0 401 846 234 
0 401 846 240 
0 401 876 126 
0 401 876 134 


* Start of delivery with these variants 


with pre-stroke = 2.4,.,2.5 mm as of 
BDC 


KMK 00627 


BOS 


Engine: DS 41 


Pump: PE 6 P 110 A 720 RS 3006 

PE 6 P 110 A 720 RS 3016 

PE 6 P 110 A 720 RS 3014 
Governor: RQV 250...11U0 PA 242 R 
RSV 350...1100 P1/ 310 R 


Assembly No,: 0 401 846 703 
0 401 876 702 
Q 401 876 704 


+ 2,1 mm 
+ 1,6 mm 
+ 1,4 mm 
+ 1,0 mm 
+ 0,8 mm (Case-USA) 
+ 0,5 mn 
+ 0,3 mm 
- 0,2 mm 


- 0,4 mm 
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KMK 00628 


Engine: DS 11 


Pump: PE 6 P 110 A 720 RS 3006 

PE 6 P 110 A 720 RS 3016 

PE 6 P 110 A 720 RS 3014 
Governor: RQV 250.,.1100 PA 242 R 
RSV 350,..1100 P1/ 310 R 


Assembly No.: 0 401 846 703 
0 401 876 702 
0 401 876 704 


KMK 00629 


Engine: DS 11 01 
DS 11 11 


Pump: PE 6 P 110 A 720 RS 3040 


Governor: RQV 250...1100 PA 379 R 
RQ 2650/1100 PA 411 R 
RQV 200..,1050 PA 379 


Assembly No.: 0 401 846 710 
0 401 846 717 
0 401 846 724 
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KMK 00630 


Engine: DS 11 05 


Pump: PE 6 P 110 A 720 RS 3040 


Governor: RSV 350...1100 P1/481 


Assembly No.: 0 401 876 720 


KMK 00631 


Engine: DS 11 05 Case 
Pump: PE 6 P 110 A 720 RS 3040-1 


Governor: RSV 350...1100 P1/505 


Assembly No.: 0 401 876 734 


KMK 00632 


Engine: DS 11 14 


Pump: PE 6 P 110 A 720 RS 3040 


Governor: RQV 200...1000 PA 555 


Assembly No.: 0 401 846 734 


a AR ft SF BA OO N DO KF DN 
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KMK 00633 


B11 


Engine: DS 11 14 
DS 11 14 crane 


Pump: PE 6 P 110 A 720 RS 3040 


Governor: RQV 200,..1000 PA 555-1 
RQV 275,,.1000 PA 555-2 
RQV 200,,.1000 PA 555-3 


Assembly No.: 0 401 846 763 
0 401 846 795 
0 401 846 837 


B12 


Engine: DS 11 15 
DS 11 18 
DS 11 15 crane 
Pump: PE 6 P 120 A 720 RS 7001 


Governor: RQV 200...1000 PA 539 
RQV 250...1050 PA 539 
RQ 250/1000 PA 616 
RAV 275.,..1000 PA 539-4 


Assembly No.: 0 402 646 801 
0 402 646 802 
0 402 646 809 
0 402 646 817 


B13 


Engine: DS 11 25, 26 
DS 11 28, 33 
Pump: PE 6 P 120 A 720 RS 7001 


Governor: RQ 200/1100 PA 713 


Assembly No.: 0 402 646 819 


KMK 00636 


Engine: DS 11 25, 26 
DS 11 28, 33 


Pump: PE 6 P 120 A 720 RS 7001 


Governor: RQ 200/1100 PA 713 


Assembly No.: 0 402 645 819 


" KMK 00637 


Engine: DS 11 30 


Pump: PE 6 P 120 A 720 RS 7001 


Governor: RQ 200/1000 PA 713-1 


Assembly No.: 0 402 646 827 


mn 
KMK 00638 


B15 a 


Engine: DS 11 34 


Pump: PE 6 P 120 A 720 RS 7020 


Governor: RAV 200,..,.1000 PA 539-8 


Assembly No.: 0 402 646 865 


B17 


Engine: DS 11 40, 41, 42 
DSI 11 40, 44 
Pump: PE 6 P 120 A 720 RS 7001 


Governor: RSV 350...1100 P1/481 


Assembly No.: 0 4062 676 800 


KMK 00640 


Engine: DS 11 40, 41, 42 
DSI 11 40, 44 
Pump: PE 6 P 120 A 720 RS 7001 


Governor: RSV 350...1100 P1/481 


Assembly No.: 0 402 676 800 


KMK 00641 


Engine: DS 11 43, 44, 45 
DSI 11 42, 45 


Pump: PE 6 P 120 A 720 RS 7004 


Governor: RQ 750 PA 528 
RQ 900 PA 528 
RQ 1050 PA 528 


Assembly No.: 0 402 646 803 


0 402 646 804 
0 402 646 805 


KMK 00642 


Engine: DS 11 43, 44, 45 
DSI 11 42, 45 


| Pump: PE 6 P 120 A 720 RS 7004 


Governor: RQ 750 PA 528 
RQ 900 PA 528 
RQ 1050 PA 528 


Assembly No.: 0 402 646 803 


0 402 646 804 
0 402 646 895 


KMK 00643 


Engine: DS 11 54, 55, 56, 57 
DSC 11 18, 50 
DSI 11 18, 50, 51, 54 


Pump: PE 6 P 120 A 720 RS 7126 


Governor: RAV 200...1000 PA 725-1 
RAV 200,..1050 PA 795-9 
RSV 350...1050 P1A 543-1 


Assembly No.: 0 402 646 836 
0 402 646 885 
0 402 676 809 


KMK 00644 


Engine: DS 11 54, 55, 56, 57 
DSC 11 18, 50 
DSI 11 18, 50, 51, 54 


Pump: PE 6 P 120 A 720 RS 7126 


Governor: RAV 200...1000 PA 725-1 
RAV 200.,.1050 PA 795-9 
RSV 350...1050 P1A 543-1 


Assembly No.: 0 402 646 836 
0 402 646 885 
0 402 676 809 


KMK 00645 


Engine: DS 11 58A, 59A, 60A/M, 61M 
DSC 11 46A, 47A 
DSI 11 52A, 53A, 55M, 56A 
Pump: PE 6 P 120 A 720 RS 7170 


Governor: RQ 750 PA 758-8 


Assembly No.: 0 402 646 886 


Engine: DS 11 58A, 59A, 60A/M, 61M 
DSC 11 46A, 47A 
DSI 11 52A, 53A, 55M, 56A 
Pump: PE 6 P 120 A 720 RS 7170 


Governor: RQ 750 PA 758-8 


Assembly No.: 0 402 646 8864 


KMK 00647 
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Engine: DS 11 71 
Pump: PE 6 P 120 A 720 RS 7019 


Governor: RQ 200/1000 PA 713-2 


Assembly No.: 0 402 646 854 


B25 —— 


Engine: DS 11 73 
Pump: PE 6 P 120 A 720 RS 7018 


Governor: RAV 200.,.10500 PA 539-8 
RQ 200/1000 PA 713-3 


Assembly No.: 0 402 646 84% 
0 402 646 855 


KMK 00649 
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Engine: DSC 11 01 
DSC 11 01 crane 
DSC 11 02 
Pump: PE 6 P 120 A 720 RS 7007 


Governor: RAV 200.,..1000 PA 539-2 
RAV 200.,..1100 PA 539-5 


Assembly No.: 0 402 646 812 
0 402 646 518 


mm 
KMK 60650 


i 


Engine: DSC 11 04 
DSC 11 02 
Pump: PE 6 P 120 A 720 RS 7104 


Governor: RQV 200..,1000 PA 725 


Assembly No.: 0 402 646 821 


KMK 00651 


Engine: DSC 11 03 
DSC 11 06 
Pump: PE 6 P 120 A 720 RS 7015 


Governor: RAV 200,.,1000 PA 768 


Assembly No.: 0 402 646 828 


KMK 00652 


Engine: DSC 11 04 


Pump: PE 6 P 120 A 720 RS 7151 


Governor: RQ 200/900 PA 713-4 


Assembly Na.: 0 402 646 858 


KMK 00653 
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Engine: DSC 11 08 


Pump: PE 6 P 120 A 720 RS 7126 Z 


Governor: RQV 290...1000 PA 725-6 
RQ 200/1000 PA 745-1 


Assembly No.: 0 402 646 872 
0 402 5646 875 


Engine: DSC 11 12 
Pump: PE 6 P 120 A 720 RS 7017 


Governor: RAV 200...1000 PA 539-7 


Assembly No.: 0 402 646 844 


1 op 
KMK 00655 
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Engine: DSC 11 13 


Pump: PE 6 P 120 A 720 RS 7139 


Governor: RQV 200.,.1000 PA 725-2 


Assembly No.: 0 402 646 845 


“KMK 00656 
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C06 


Engine: DSC 11 17 


Pump: PE 6 P 120 A 720 RS 7020 O 


Governor: RAV 200...1000 PA 539-10 
RQ 200/1000 PA 713-7 


Assembly No.: 0 402 646 8869 
0 402 646 864 


KMK 00657 


Engine: DSC 11 18 


Pump: PE 6 P 120 A 720 RS 7126 


Governor: RQV 200...1000 PA 725-1 


Assembly No.: 0 402 646 836 


KMK 00658 


Engine: DS 14 01 
Pump: PE 8 P 110 A 920/4 LS 3020 


Governor: RQV 250...1000 PA 306/2 R 


Assembly No.: 0 401 848 717 


Engine: DS 14 06 
DS 14 07 
DS 14 06 crane 
Pump: PE 8 P 120 A 920/4 LS 7002 


Governor: RQV 250...1050 PA 547 


Assembly No.: 0 402 648 802 


n 
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KMK 00660 


Engine: DS 14 06 
DS 14 07 
DS 14 06 crane 
Pump: PE 8 P 120 A 920/4 LS 7002 


Governor: RQV 275...1000 PA 547-3 


Assembly No.: 0 402 648 810 


KMK 00661 


Engine: DS 14 06 
DS 14 07 
DS 14 06 crane 
Pump: PE 8 P 120 A 920/4 LS 
PE 8 P 120 A 920/4 LS 


Governor: RQV 250...1000 PA 
RAV 200.,,.1000 PA 
RQV 250..,1000 PA 


Assembly No.: 0 402 648 801 
0 402 648 802 
0 402 648 810 


Engine: DS 14 40, 42 
DSI 14 40, 42 


Pump: PE 8 P 120 A 920/4 LS 7002 


Governor: RSV 350,..1100 P1/484 
RSV 350,..1100 P1/484~-1 


Assembly No.: 0 402 678 800 
0 402 678 807 


KMK 00663 


Engine: DS 14 40, 42 
DSI 14 40, 42 


Pump: PE 8 P 120 A 920/4 LS 7002 


Governor: RSV 350...1100 P1/484 
RSV 350...1100 P1/484-1 


Assembly No.: 0 402 678 800 
0 402 678 807 


Engine: DS 14 41 
DSI 14 42 
DSI 14 43 
Pump: PE 8 P 120 A 9260/4 LS 7003 


Governor: RQV 750 PA 528 
RQV 900 PA 528 
RAV 1050 PA 528 
RQ 1020 PA 528-3 


Assembly No.: 0 402 648 803 
0 402 648 804 
0 402 648 805 
0 402 648 828 


Engine: DS 14 41 
DSI 14 42 
DST 14 43 

Pump: PE 8 P 120 A 920/4 LS 7003 


Governor: RQV 750 PA 528 
RQV 900 PA 528 
RQV 1050 PA 528 
RQ 1020 PA 528-3 


Assembly No.: 0 402 648 803 
0 402 648 804 
0 402 648 805 
0 402 648 828 


KMK 00666 
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Engine: DS 14 42 — Case 
Pump: PE 8 P 120 A 920/4 LS 7002-1 


Governor: RSV 350.,,1050 P1/504 


Assembly No.: O 402 678 801 


KMK 00667 


Engine: DS 14 46, 47, 48 

DSC 14 44, DSC 14 45 

DSI 14 47, DSI 14 48 
Pump: PE 8 P 120 A 920/4 LS 7125 


Governor: RSV 350...1050 PIA 512-1 


Assembly No.: 0 402 678 811 


KMK 00668 
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C18 


Engine: DS 14 46, 47, 48 

DSC 14 44, DSC 14 45 

DSI 14 47, DSI 14 48 
Pump: PE 8 P 120 A 920/4 LS 7125 


Governor: RSY 350.,..1050 P1A 512-1 


Assembly No.: 0 402 678 811 


KMK 00669 


Engine: DS 14 46A, 47A, 48M, 
DSC 14 44A, DSC 14 45A, 
DSI 14 47A, DSI 14 48M 

Pump: PE 8 P 120 A 920/4 LS 7125 


Governor: RAV 350...1050 PA 795-7 
RSV 350.,.1050 P1A 512-2 


Assembly No.: 0 402 648 846 
0 402 678 813 


KMK 00670 


C20 


Engine: DS 14 46A, 47A, 48M, 
DSC 14 44A, DSC 14 45A, 
DSI 14 47A, DSI 14 48M 
Pump: PE 8 P 120 A 920/4 LS 7125 


Governor: RAV 350.,..1050 PA 795-7 
REV 350...1050 PIA 512~2 


Assembly No.: 0 402 648 864 
0 402 678 813 


KMK 00671 


C21 


Engine: DSC 14 01 
DSC 14 01 crane 
DSC 14 02 


Pump: PE 8 P 120 A 920/4 LS 7008 


PE 8 P 120 A 920/4 LS 7008 X 


PE 8 P 120 A 920/4 LS 7108 


Governor: RQV 
RAV 
RQV 
RAV 


Assembly No.:! 


200...950 
200...950 
200...950 
200.,..950 


0 402 648 
0 402 648 
0 402 648 
0 402 648 
0 402 648 


PA §47-1 
PA 547-4 
PA 736 

PA 736-2 


807 
811 
813 
815 
822 


KMK 00672 


C22 


Engine: DS 14 49A, DS 14 SOM 
DSI 14 49M, DSI 14 50A 
DSC 14 456A 

Pump: PE 8 P 120 A 920/4 LS 7186 


Governor: RQ 750 PA 758-7 


Assembly No.: 0 402 648 867 


KMK 00673 


Engine: DS 14 49A, DS 14 50M 
DSI 14 49M, DSI 14 50A 
DSC 14 46A 

Pump: PE 8 P 120 A 920/4 LS 7166 


Governor: RQ 750 PA 758-7 


Assembly No.: 0 402 648 867 


C23 2 


Engine: DSC 14 03 
DSC 14 05 
DSC 14 03 LO9, L10 
Pump: PE 8 P 120 A 920/4 LS 7125 §$ 
PE 8 P 120 A 920/4 LS 7125 T 


Governor: RAV 200...950 PA 736-1 
RAV 200,..950 PA 736-4 


Assembly No.: 0 402 648 826 
0 402 648 836 
0 402 648 839 


KMK 00675 


Engine: DSC 14 03 
DSC 14 05 
DSC 14 03 LO9, L10 
Pump: PE 8 P 120 A 920/4 LS 7125 § 
PE 8 P 120 A 920/4 LS 7125 T 


Governor: RQV 200...950 PA 736-1 
RAV 200...950 PA 736-4 


Assembly No.: 0 402 648 826 
0 402 448 836 
0 402 648 839 


KMK 00676 


C25 == 


Engine: DSI 14 51M, DSI 14 52M 


Pump: PE 8 P 120 A 920/4 LS 7180 


Governor: RQV 350...1050 PA 795-8 


Assembly No.: 0 402 648 868 


KMK 00677 


C26 a 
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